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Lingua di ì cenni americana 


A lìngua di i cenni americanal^^^, in acronimu ASL (in inglese: Amencan Sign Language), hè una lingua 
di i cenni hè usata da a Cumunità Sorda in Stati Uniti d'America (2.000.000^^^). 

Rifarenzi 

1. Ethnologue: American Sign Language (http://www.ethnologue.com/language/ase) 

2. Deaf United States (http://www.ethnologue.com/country/US) 


Ricacciatu da "https://c 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Lingua_di_i_cenni_americana&oldid=340266" 


Ultìma mudìfìca dì a pagìna: u 22 dìc 2014,11:56. 

U testu hè dispunibile sicondu a licenzia Creative Commons Attribuzione-Cundivide à listessu modu; cundizione 
ulteriore ponu applicà si dinò. Vedi e cundizione d'usu per i dittagli. 






